LUDWIK KOSTARSKI 


majster szewski, 


przeżywszy lat 66, opatrzony SS. Sakramentami, po długiej a ciężkiej chorobie 
zmarł w piątek dnia 12. czerwca 1903 r. 


W ciężkim a nieutulonym żalu pozostała żona i córki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w niedzieię dnia 14. czerwca o godzinie 
5. popołudniu z domu przy ulicy Kanoniczej Tr. 11. 


Drukarnia S. L. Deutschera w Podgórzu. 


